JAKÓB PAWEŁEK 


Oficyał c. k. głównego Urzędu clowego, 


przeżywszy lat 48, opatrzony SS. Sakramentami, po krótkićj a dolegliwéj 
chorobie, zmarł dnia 10 Sierpnia 1852 r. 


W smutku pozostała żona i syn zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wypro- 
wadzenie zwłok w Sobotę dnia 12 Sierpnia b. r. o godzinie 6 po południu, z domu pod Nr 6 
przy ulicy głównej na Kleparzu, na miejsce wiecznego spoczynku; oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w Kościele OO. Reformatów w Poniedziałek dnia 14 Sierpnia b. r. o godzinie 10 rano 
odprawić się mające. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


